Meilleure application de niveau à bulle pour iPhone et Android (2026)
Comparatif des meilleures applications de niveau à bulle sur iOS et Android : précision, fonctions et celles qui marchent vraiment, sans pub ni paywall.
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Les applications de niveau sur téléphone fonctionnent-elles vraiment ?
La réponse courte est oui : les smartphones modernes embarquent des accéléromètres MEMS suffisamment précis pour la plupart des travaux de mise à niveau à la maison comme sur un chantier. La différence entre les applications ne vient pas du matériel, mais de la façon dont l'application lit ce capteur, dont elle affiche les données et dont elle gère les interférences et l'étalonnage.
Voici ce qui distingue une bonne application de niveau à bulle d'une application pénible, et lesquelles méritent d'être installées en 2026.
Ce qui fait une bonne application de niveau
Avant de comparer les applications, il est utile de savoir quelles fonctions comptent vraiment :
	Plusieurs modes — nivelle sphérique (surface plane), niveau horizontal, aplomb vertical et mesure d'angle couvrent des usages différents.
	Étalonnage — la possibilité de remettre le capteur à zéro sur une référence connue, car aucun téléphone ne sort d'usine avec des capteurs parfaitement alignés.
	Retour de tolérance — des repères visuels qui indiquent « vous y êtes presque » avant d'annoncer « c'est de niveau », plutôt qu'un simple oui ou non.
	Fonction de maintien — fige la mesure pour que vous puissiez éloigner le téléphone de la surface et lire quand même la valeur.
	Détection des interférences — vous prévient lorsque des champs magnétiques faussent la mesure.
	Sans publicité — parce qu'on ne peut pas fermer une fenêtre publicitaire en tenant un tasseau contre un montant de cloison.

Bubble Level & Angle Gauge
Plateforme : iOS et Android | Prix : gratuit, sans publicité | Hors ligne : oui
C'est l'option gratuite la plus complète disponible sur les deux plateformes. Ses quatre modes de mesure couvrent tous les usages courants. Le système d'étalonnage à 180° permet de calibrer sur une surface connue comme plane, d'enregistrer plusieurs profils d'étalonnage et d'annuler une erreur. La barre de confiance affiche la stabilité du capteur en temps réel : si des interférences électromagnétiques perturbent la mesure (un haut-parleur ou un moteur à proximité), l'application le signale avant que vous ne vous fiiez à une valeur erronée.
Le système de guidage par tolérance (OK / NEAR / OUT) sort du lot. Au lieu d'afficher seulement un chiffre, il vous dit quand vous êtes dans la plage acceptable pour la tâche — bien pratique lorsque vous êtes à six mètres de haut sur une échelle et que vous ne pouvez pas fixer des angles au dixième de degré.
Télécharger : iPhone | Android
iHandy Level (iOS)
Plateforme : iOS uniquement | Prix : gratuit avec publicités, version Pro disponible
L'une des premières applications de niveau pour téléphone. Précise pour un usage simple, mais la version gratuite affiche des bannières publicitaires qui gênent en pleine utilisation. Elle se limite au mode bulle de base : ni mesure d'angle, ni profils d'étalonnage dans la version gratuite.
Bubble Level de NixGame (Android)
Plateforme : Android | Prix : gratuit avec publicités
Fonctionnelle, mais l'interface est datée et les publicités s'affichent en bas de l'écran, là où repose le pouce. Aucune détection d'interférences. Elle suffit pour des tâches simples, mais lui manque la profondeur de Bubble Level & Angle Gauge.
Clinometer + bubble level (iOS)
Plateforme : iOS | Prix : freemium
Bon inclinomètre, apprécié des photographes pour contrôler l'inclinaison du boîtier. L'interface est moins intuitive pour le bricolage à la maison, et l'ensemble des fonctions est réservé à la version payante.
Quelle application installer ?
Pour la plupart des utilisateurs, Bubble Level & Angle Gauge est le choix évident : elle couvre tous les modes nécessaires, fonctionne hors ligne, ne montre aucune publicité et son système d'étalonnage est le meilleur de sa catégorie. Aucune raison de payer ou de supporter des publicités quand une option gratuite et complète existe.
Si vous êtes uniquement sur iOS et que vous photographiez beaucoup, Clinometer vaut le détour pour ses fonctions d'inclinaison ; mais pour la construction et le bricolage, l'avantage revient à Bubble Level & Angle Gauge.
Précision face à un niveau physique
Les accéléromètres de téléphone atteignent généralement une précision de ±0,1° à ±0,5°. Un bon niveau professionnel de 60 cm atteint environ ±0,05° : le téléphone est donc légèrement moins précis à l'extrême. Pour poser des étagères, installer un électroménager ou bricoler chez soi, l'écart n'a aucune importance. Pour la construction de précision ou la réalisation de fondations, un niveau physique étalonné reste la référence professionnelle — le téléphone est un complément pratique, pas un remplaçant.
Téléchargez la meilleure option gratuite
Bubble Level & Angle Gauge pour iPhone et Android — gratuit, sans publicité, fonctionne hors ligne. Ses fonctions d'étalonnage et de tolérance en font le choix le plus pratique pour 2026.
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